IGNAGY MATYS 


konduktor c. k. kolei państwowych, 


przeżywszy lat 70, po ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia 25 lutego 1900 roku. 


W ciężkim smutku pozostali żona, dzieci i wnuki, zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i po- 
bożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które odbędzie się we wtorek dnia 27 b. m. o godzinie 
5 popołudniu z »Collegium Medicum« na Grzegórzkach, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie we środę dnia 28 b. m. o godzinie 9 rano w kościele św. Mikołaja. 


Zakład pogrzebowy Fr. Nowinskiego w Krakowie. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie 


